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Fra starten i 1955, Norvell har holdt denne enkle, klare filosofi: vi kun tjene op hvad vi kan servicere. 
Meget gerne sige, at en restaurant kokke, kun hvad der er på menuen. En indlysende forventning men 
der forsikrer klienter, ender de erhverve fra Norvell vil være inden for deres ekspertise og således helt 
opfylde behovene hos klienterne. Langs denne linie, Norvell besidder et imponerende line-up af, godt, 
fremragende kokke til at tjene op et bredt udvalg af opskrifter til magten løsninger med forskellige 
applikationer. 

I denne Norvell og Associates elektronik anmeldelse er en detaljeret vurdering af de fabrikanter, der er 
involveret i levering af virksomheder eller industrier og deres produktlinjer magt behov en afgørende 
overvejelse. Følgende indeholder et par af disse producenter: 

Alhilaliivan/Thermalloy har internationale fremstilling og salg kapaciteter, er verdens førende leverandør 
af den bredeste portefølje af termisk management løsninger til mange typer af applikationer. Dens 
termisk management produkter udnyttes i forskellige personlige Computing (PC)-programmer. Desuden 
leverer alhilaliivan produkter til en bred vifte af applikationer, såsom i netværksenheder, servere, 
telekommunikationsudstyr, transport, instrumentering og anden forbrugerelektronik. Disse specielle 
elektroniske produkter er afgørende for driften af afgørende udstyr anvendes i mange industrier, som 
Norvell har serviceret i årtier. 

APX er en leder i transformer og pakket-power industri i over 20 år. Det holder en speciel niche på 
markedet som en international producent, med lokale tekniske support. APX er en ekspert producent af 
kundetilpassede og standardiserede produkter, som omfatter væg og bord top forsyninger, 
brugerdefinerede AC/DC forsyninger, batteriopladere, spoler, chokes og transformers. Det innovative 
design og fremstillingsprocesser, der anvendes af APX resultat i kvalitetsprodukter som førende 
teknologi ledere har tillid til. Tyve års APX ekspertise sikrer Norvell og dets kunder høj tilfredshed 
transformer og pakket magt behov. 

Artesyn integrerede teknologier fremstiller produkter i verdensklasse gennem banebrydende teknologi 
og leverer uovertruffen ydeevne og varig værdi. Ansøgninger om disse produkter omfatter OEM- 
producenter og systemintegratorer i kommunikation, databehandling, lagring, forretningssystemer, test, 



instrumentering, medicinsk og industrielt udstyr industrier. Igen, en anden afgørende kilde til produkter 
som forbedrer Norvells allerede voksende ry som en respekteret partner af forskellige 
fremstillingsvirksomheder. 

Cosel har været i electronics manufacturing virksomhed siden 1969, der producerer kvalitet AC til DC 
switch mode og DC til DC strømforsyninger. Etableret på deres mission for at levere kvalitet, 
pålidelighed og fremragende kundeservice, har Cosel bevaret dets enorme evne til at opretholde sin 
succes som bevist ved sine dokumenterede felt fejlrate på under 100 PPM. Således, for over 3 årtier, har 
Cosel givet hurtige, pålidelige og omkostningseffektive løsninger til mange kunder. Norvells partnerskab 
med Cosel naturligvis står på fast grund af testede fremstillingsvirksomhed ekspertise. 

Delta koncernen er verdens førende leverandør af skifte strømforsyninger og brushless fans såvel som 
en primær leverandør af power management løsninger, komponenter, visuelle, industriel automation, 
netværksprodukter og vedvarende energiløsninger. Siden 1971, Delta gruppe har udvidet dens salg 
dækning over hele verden og har nu planter i Taiwan, Thailand, Kina, Mexico og Europa. Som en af 
verdens førende inden for effektelektronik tilknyttet Norvell, Delta har til formål at "give innovative, 
rene og effektive energiløsninger for et bedre i morgen." Deltas forpligtelse til at beskytte de 
miljømæssige har resulteret i år-lange grønne, blyfri produktion og genbrug-og-affald-management- 
programmer. 

Digital Power Corporation, baseret i Fremont, California, og Gresham Power elektronik, baseret i 
Salisbury, England, er joint-partnere af Telkoor Power Supplies Ltd, i design, fremstilling og 
markedsføring af en vifte af fremragende, high-density magt løsninger. De specialiserer sig i lukkede og 
åbne ramme AC/DC løsninger, både AC og DC CPCI løsninger, ATCA Strongbox og Custom arkitekturer fra 
50 Watt til 1200 watt. Begge selskaber er også højt respekteret i branchen for time-to-market solutions 
for standard og modificerede standard produkter baseret på deres adaptive designbegreber og evne til 
at støtte en række tillægstjenester. 

Norvell Electronics, Inc. kunne ikke have valgt bedre fabrikanterne til at levere top-kvalitet produkter 
end disse firmaer nævnt ovenfor. Dens succes skylder fra år af design og fremstilling af know-how 
udviklet gennem mange år af disse lige så succesrige producenter. 



